S-SLV\ / 已 00 


取巧説明書 


パッシブサブウーファー 


このたびはパイオニアの製品をお買い上げいたださまして、まことにありびとラございます。お使いになる前にこの取扱説明書をお読みく 
ださい。特に「ご使用の前に」は必ずお読みください。取扱説明書は後々お役に立つことちありますので「保証書」と一緒に保存してくだ 
さい。 


—安全に正しくお巧いいただくために- 

給表巧について ぉま巧の例 


この取扱説明書および製品には、製品を安全に正し<お使い 
いただを、あなたや他の方々への危害や財産への損害を未然 
に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表 
示と意なは次のよラになっていまず。 

内容をよく理解してから本文をお読み<ださい。 


A 注意 


この表示を無視して、誤った取り扱い 
をすると、人び傷害を負ラ可能性び想 
定される内容および物的損害のみの発 
生び想定される内容を示しています。 


ノ^也記号は注意（警告を含む）しなければならな 
^ ； \い内容であることを示しています。 


0 

〇 


&記号は禁止（やってはいけないこと）を示し 
ています。 


〇記号は行動を強制したり指示したりする内容 
を术しています。 


E 




〇この製品は、パッシブヴブウーファーです。組み合わせには、 
VSX-S300 など' サブウーファー用アンプを内蔵の製品をお 
使い < ださい。 

〇このスピーカーシステムのインピーダンスは、 4D です。負荷 
インピーダンスび 4Q 対応のアンプ（スピーカー出力端子に4 
0適をの表示びあるわの）へ接続してお使いください。 

A スピーカーを過大入力による破損から守るため、下記のを意 
事項をお守り < ださい。 

• 許容入力切上を入力しない。 

• グラフィックイコライヴーで高音を大幅に増強する場合、 
音量を上げすざない。 

• ル出カアンプで無理に大さな音を出さない（アンフの高調 
波をび増え、スピーカーを破損することびある)。 


A ミち意 


隙置] 

• ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かない 
でください。落下したり、倒れたりしてけびの原因となること 
びあります。 

• テレビ、オーディオ機器などに本機を接続する場をは、それぞ 
れの機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って 
接続して < ださい。 

• この製品は天井に吊り下げたり壁に掛けたりしないでくださ 
し、。落下してけびの原因となることびあります。 


巧みなて、取り付けの不摘、取り付け巧度不を、誤活用、改造、 
天災などによる事が損傷については、薛巧は一切責任を負い 
ません。 


キャビネットのお手入れ 

通常は、柔らかい巧でからなさしてください。ちれがひどい場合 
は、水で日〜6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい巧を浸してよく 
絞ったあと、ミちれを巧さ取り、そのあと乾いた巧で巧いてください。 
アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などび付着すると印刷、 
塗装などびはげることびありますのでご注意ください。また、化 
学ぞラさんなどをお使いの場合は、化学ぞラさんなどに付属の注 
意事項をよくお読みください。 

付属品の確認 

• スピーカーコード （3 m) X ] 

• すべり止めX 4 
• シール X 4 
• 保証書 X1 
• 取扱説明書（本書） 


[使用方法] 

• 音び歪んだ状態で長時間使わないでください。スピーカーび発 
熱し、故障や义災の原因となることびあります。 

• 本機の上に重レをのやが梓からはみ出るよラな大きなわのを置 
かなレでください。バランスびくずれて倒れたり、落下したり 
してけびの原因となることびあ0ます。 

• 本機に乗ったり、ぶら下びったりしないでください。特におモ 
様はご注意ください。倒れたり、壊れたりしてけびの原因にな 
ることびあります。 

• 本機のグリルは、取り外すことびでをません。無理にかそラと 
するとグ U ル破損の原因となることびありますのでおやめ<だ 
さし、。 












サブウーファーの設置のしかた 


設置場巧について 


サブウーファーは縦置をと横置をの2つの置を方を選ぶことびで 
をます。出荷状態は、横置さの状態になっています。 



縦置を設置にする場合 


1. フットはプラスネジで取り付けられていますので、フラスドラ 
イバーで取りがしてください。 

2. フットを取りがした跡は、付属のシールを貼り付けて塞いでく 
ださい。 

3. すべり止めはスピーカーの設置する面の四隅に貼り付けてお 
使い<ださい。ただし、設置する場所によってはすべり止めの 
効果び不十分になることびありますので、すべりやすい場所に 
は設置しないでください。 

手順！ 



手順2 

シール 



手順 3 

すべり止め 



A ミち意 

• 傾けなびら作業を行ラことは大変危険です。キズのつかない柔 
5かい布などの上に寝かせて作業してください。 


設置削：お置を設置 



設置例：縦置を設置 



• サブウーファーは、人間の耳び低音域においてち向びわかりに 
くくなることを和用し、重低音をモノラルで再生します。その 
ため、設置場所はかなり自由になりますび、あまり離れた場所 
に置くとサブウーファーじ(がのスピーカーとの音のつなびりび 
不自然になる場合びあります。壁からの距離で低音の量感を調 
藝でさます。 

• 左ちに置いたフ□ントスピーカーは、間隔を1 .8 m 〜 2.7 m 
程度離して、テレビから等距離で同じ高さになるよラに設置し 
て < ださい。 

• サラウンドスピーカーは、別売りのスピーカースタンドを使用 
して、耳の高さからやや上方に設置すると効果的です。 

• ヴラウンドスピーカーを視聴位置から極端に離して設置する 
と、サラウンド効果び十分に発揮されません。 

• 本機はテレビとの近接使用びでをませんのでテレビから離して 
ご使用ください。また、磁気に影響しやすい機器（磁気カード、 
腕時計、ビデオテープなど）は本機から離してお使いくださ 
し、近<に磁石など磁気を発生するちのび置かれている場をに 
は、相互作用によりテレビに色むらを発生する場をびあります 
ので、設置にご注意ください。 

Q 設置上のごを意 

• スピーカーシステムを TV ラックや AV ラックなどに設置した場 
合、スピーカー部の振動によりラックまたはラック内の他の機 
器び振動する可能性びあります。振動音の発生やラック棚板お 
よび他の機器びずれないことをご確認の上、設置してください。 

• DVD フレーヤーなどを製品の上に置いた場合、音飛びなどび 
発生することび予想されますので設置しないでください。 

• 設置する場合は、他の機器や壁などから後面1曰 cm LiLL 縦 
置さの場をは左側にを10 cm 切上間隔をとってください。本 
機と壁および他の機器との間隔びとれないと、性能不良や故障 
の原因になります。 

• スピーカーシステムは重いため、不安定な場所に設置するのは 
大変危険ですのでおやめ<ださい。転倒した場を、故障の原因 
となることびあります。 
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—ドの巧続 


付属の スピーカーコー ドを スピーカーに 接続し ます。 

1 . スピーカー 側の スピーカー 端子に スピーカーコードを 接続し 
ます。 

スピーカー端子のツ六を押しなびらお線を端テに挿し込みます。 
スピーカー コー ドはスピーカー コー ドのホチューブのあるちを端 
子の©側（ホ）に、ホチューブのないちを©側（黒）に接続しまず。 


心主意 

• 端テに接続したあとスピーカーコードを軽く引いて、スピー 
カーコードの先端び端 テへ 確実に接続されていることを確かめ 
てください。不完全な接続は、音びとざれたり、雑音び出たり 
する原因となります。 

• スピーカーコードの芯線びはみ出して、芯線どラしび触れたり 
するとアンプに過大な負荷び加わって動作び停止したり、故障 
することびあります。 



アンフに接続したときに、片方（ちまたは左）のスピーカーシ 
ステムの極性（+、一）を間違えてつないだ場合、正常なステ 
レオ効果び得られなくなります。 


2. アンプ側のスピーカー端子にスピーカーコードを接続します。 
詳しくは、アンプの取扱説明書をご覧ください。 



形式 . 位相反転式、ブックシェルフ型 

スピーカー構成 . 16 cm コーン型 

インピーダンス . 4 n 

再生周波数帯域 . 35 Hz 〜吕 .0 kHz 

出力音圧レベル . 78 dB 

最大入力 （ J 曰 TA ). 100 W 

がおホ去 

横置き 43已 mm (幅） x 121 mm (高さ ） x 360 mm (奥巧） 

縦置き.. .1 日8.巳 mm (幅） X 43己 mm (高さ ） x 360 mm (奥行） 
質量 . 4.己 k 呂 


付属品 

スピーカーコード （3 m). 1 

すべり止め . 4 

シール . 4 

概書 . 1 

取扱説明書（本書） 


• 上記の仕様および外観は、改良のため予告な<変更することび 
あります。 

















巧証とア フターサー ビス 


巧証書（別滿）について 

保話書は必ず r 販売店名•購入曰」などの記入を確かめて販売店か曰受け取っていただを、内容をよくお読みのラえ、大切に保管してください。 
保記期間はご購入か日1年間でず。 

補修用性能部品の最ほな有期巧 

補修巧性能部品の最低保有期間は製造巧ち切り後8年でず。性能部品とはその製品の機能を維持ずるために必要な部品でず。 

修理に関ずるご質問、ご相談 

お買いボめの販売店または、お近くのパイオニアサービスステーションをご利巧ください。 

電話番号は「ご相談窓□のご案内•修理窓□のご案内」をご覽ください。 

修理を巧巧されるとを 

異常のあるときには、ご使用を中止し、お買いホめの販売店または、お近くのパイオニアサービスステーションにご連絡ください。 

連おしていただまたい内容 

-ごは巧 
-お名前 
-電話番号 

-製品名：パッシブサブウーファー 
• 型番： S-SLW 已〇〇 
• お買い上げ曰 

-故障または異常の内容（できるだけ具体的に） 

-訪問のご蒂望曰 

-ご自宅までの道順と目標（建物、公園など） 

巧証巧間中は： 

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づさ修理いたしまず。 

巧証巧巧び超ぎているとまは： 

修理ずれば使用でさる製品については、ご希望により有料で修理いたしまず。 


インターネットによるお客様登録のお願い 


http://pioneer.jp/support/ 

このたびは興社製品をお買い上ばいたださ、まことにありがとラございました。弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」 
をお願いしていまず。 

上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせなどをお届けいたします。なお上記アドレスは、困ったとを 
のよくある質問や各種お問い合わせ先の案内、カタ□グや取扱説明書の閲覽など、お客様のお役に立てるサービスの提供を目的としたペー 
ジです。 
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受付月〜•金9:30〜1致00 (± •日-祝•脾社休業日は除く） 

☆泌点は、±曜を受付9:30〜12:00、13:00〜1汪00 (薛社休業日は除く） 
□47-773-93 曰 4 干 27 己- 0016 習志野市津田沼 3-20-22 
029-248-1 30 色于 3 ] 0-0844 水戸市住吉町 307 -4 
□2 日 8 -已 8- 13 色目于 30 己- 004 已つ < ば市梅園 2-2 -日 
048 -日已 1 -8030 于 331 -日 812 さいたま市北区宮原町 1-310-1 
□28-e 已 7 -巳 882 干 32 ] -09 12 宇害宮市石井町 3373-2 ] 

0270 -22-18 已日于 372 -日 801 イ尹勢崎市宮子町] 191-17 イてサージュ 8081 尹勢崎 1 0] 号 
□2 已 -374 -巳 7 已 6 〒日已 0-0982 新漏市中央区堀之内南 1 -20-1 1 
□2 已 9 -巨 3-3400 〒曰已 2-] 20 日佐渡市金井町千種 11 已 8-] 

□4 已-日 43-3788 于 224 -日 037 横お市都筑区茅ヶ崎南 3-18-1 ベルデュール茅ヶ崎 
□4 已 -348-866 ] 干 240-0043 横お市保±ヶ谷区坂本町 2 巳 0 
046-231-] 20 日于 243 -日 422 海を名市中新田 4-10-53 中山ビル 1 F 
04994-6-1 246 干 1 00- 1211 己宅巧大字坪田 

□263-48-0 日 7 日于 3 目 0- 日 8 曰 2 お本市大字島立 18 日-己パイオニア松本拠点 1 F 
□2 巨- 22 曰-巳 2 已〇 干 380 -093 已長軍す市中御所 1 -24 
□已已 -22S- 8003 干 400 -0 日 3 已甲府市飯田 4-9-1 4 


□已 2 -己 32-1 ]4 呂 
□已 64-33-7 曰8曰 
□已 9-213-67 12 
□已 8-274 -巳 2 已 6 
□已 4-23 巨- 4063 
□ 已已-日日 7-84 已已 
□已 3-422-140] 
□76-240-0 已已〇 
076 -42 已 -3 曰27 
□77 巨- 27- 176 呂 


受付月〜金9:30〜18:00 (± .曰-祝.弊社休業日は除く） 

☆拠点は、±曜も受付9:30〜12:00、13:00〜18:00 (弊社休業日は除く） 
于 4 己]- 00 日 3 名ち屋市西区押切 2-8- 18 
干 444-0931 岡崎市大和町字荒田 3 巨- 1 大和ビレッジ目-] 
〒已] 4-0821 津市垂水已 22 -己 
〒已〇 0-8384 岐阜市載田南 4-2-10 
于 422-8034 静岡市駿河区高松 1-17-1 7 
于 4] 0- 日 87 日沼ま市北今ミ尺 12-7 
干 430 -日 912 お松市中区茄子町 3 已已 -] 

〒日 20-03 日 2 金お市ち府 3-60-1K2 ビル] F 
〒日 3 日- 8211 實山市二□町 1-7-1 
干 91 0-0001 福井市大願寺 3 -已 -9 


•関東•甲信越地区 

☆東関東サービスセンター 
水戸サービス認定店 
つくばサービス認定店 
☆化関東サービスセンター 
宇都宮サービス認定店 
群馬サービス認定店 
新潟サービス認定店 
佐渡サービス指定店横山電機商妄 
☆南関東サービスセンター 
横おサービス認定店 
巧奈川西サービス認定店 
兰宅島サービス指定店勝見電機 
松本サービス認定店 
長野サービス認定店 
甲府サービス認定店 


•中部地区 

☆中部サービスセンター 
岡崎サービス認定店 
まサービス認定店 
岐阜サービス認定店 
静岡サービス認定店 
沼まサービス認定店 
おおサービス認定店 
金ミ尺サービス認定店 
富山サービス認定店 
福井サービス認定店 


サービス 拠点のご案内 ※番号をよくおおかめの上でおかけいただをまずよラお願いいたしまず 


サービス拠点への電話は、修理受な窓己でお受けします。（ミ中縄県の方は沖縄サービス認定店） 

また、認定店は不在の場合ちございますので、持ち込みをご希望のお客様は修理受た t 窓己にご確認ください。 


♦化海道地区 

☆北海道サービスセンター 
旭川サービス認定店 
帯広サービス認定店 
函館サービス認定店 


FAX 0]]-61]-已694 
FAX 0] 6巨-已已 -7207 
FAX 0] 已巳- 23-77 已7 
FAX 0138-40-6473 


受付月〜金 9:30-18:00 (± •曰.ネ兄.弊社休業曰は除く） 

☆拠点は、±垣も受付日:30〜12:00、13:00〜18:00 (弊社休業日は除く） 
干 064 -日 822 ネし幌市中央区化 2 条西 20-1-3 クワヴワビル 
干 070 -曰 831 姐り I 市旭町]ま] T 目 438-8 曰 
〒〇 80 -日 01 已帯広市西已条南 28T 目 1-] 

〒日 41 -08 11 函館市富岡町 2- 1 8-7 


>東北地区 


☆東：!ヒサービスセンター 

FAX 

022 -37 已 -499 己 

山形サービス認定店 

FAX 

023 -日 1 已 -1 色 27 

部山サービス認定店 

FAX 

024- 日日]- 74 色日 

盛岡サービス認定店 

FAX 

0] 日-日已 6-764S 

青森サービス認定店 

FAX 

0] 7-73 巳- 2438 

八戸サービス認定店 

FAX 

0] 78-44-33 已 1 

砂田サービス認定店 

FAX 

0] 8-8 日目- 7401 


受付月〜金9:30〜18:00 (±■曰-祝.弊社休業日は除く） 

☆泌点は、±曜を受付9:30〜12:00、13:00〜1汪00 (弊社休業曰は除く） 

〒日 81 -3 121 仙台市泉区上谷刈日- 1 0-26 
〒日吕 0- 曰 023 山お市松波]- 8 - 17 

〒日己 3-88 日 1 郡山市鶴見坦 1- 目- 2 已クレールアヴエニユー伊藤第 2 ビル 1F D 号 
〒020-日日已1盛岡市下太田下川原1已 3-] 

于 03 □-日 821 青森市勝田 2- 16-10 
千 031 -曰 802 八戸市ル中野 3-16-S 
干 0]0- 日 802 が田市が旭川字梶の目 34 己-] 


受付巧〜 ± 9:30 〜 18:00 ( 曰•祝•弊社休業日は除く） 


>東京都内 

世田谷サービスステーション FAX 03 -已 3 已 7-077 曰于 1 已 6 -曰〇已已世田谷区船橋已 -28-6 吉崎ビル 1F 
北東京サービスステーション FAX 03-3 日 44-7800 干 1 70-0002 豊島区巣鴨 1- 日- 4 第兰义保ビル 1F 
多摩ヴービスステーション FAX 042 -已 24 -巳 947 干 1 90-0003 立川市栄町 4-1S-1 エクセル立川 1F 


XXXXXXXXXXXXXXX 

AAAAAAAAAAAAAAA 

FFFFFFFFFFFFFFF 


XXXXXXXXXX 

AAAAAAAAAA 

FFFFFFFFFF 
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☆関西サービスセンター 

FAX 

06-6310-9120 

巧戸サービス認定店 

FAX 

078 -26 已 -0832 

姫路ヴービス認定店 

FAX 

0792-已] -26 已巨 

和歌山サービス認定店 

FAX 

0734 -46-3 曰 26 

京都ヴービス認定店 

FAX 

07已-己 44-797 已 

奈良サービス認定店 

FAX 

0742-已 0-088 日 

福知山サービス認定店 

FAX 

0773 -24 -已37已 


♦関西地区 


受付月〜金目:30〜1狂00 (± ■曰’ネ兄’醉社休業日は除く） 

☆拠点は、±眉も受付日:30〜12:00、 13:00-18:00 (鲜社休業日は除く） 

〒已日斗-00已2收田市広芝町已 -8 

干6巳1 -0093 巧戸巿中央区二宮町1 T 目1 0-1 □—レル兰宮ノースアベニュー1 F 
〒巨7 1-0224 姫路市別所町佐 ±1-1 2日 
干641 -00 ] 4和歌山市毛見]] 26-4 

〒巨0]-8444京都市南区西九条森本阳4イッツアイランド 1F 

于巨 30-8 14 ] 奈良巿南京終阳1 - 1 74-2 

〒己 20-00 已己福知山市德尾新町 2-74 カマ八チマンション 


♦中国•四国地区 

な中四国サービスセンター 
岡山サービス認定店 
松江サービス認定店 
福山サービス認定店 
鳥取サービス認定店 
徳山サービス認定店 
高松サービス認定店 
徳島サービス認定店 
高知ヴービス認定店 
松山サービス認定店 


受付月〜金日:30〜18:00 (± .曰.ネ兄.弊社休業日は除く） 

☆孤点は、±曜も受付9:30〜12:00、 13:00-18:00 (醉社休業日は除く） 

FAX 082-已34-已8已曰干 733-0003 広島市西区兰德町 2-4-22 NK ビ J レ] F 

FAX 0召 6-2 已 0-2724 干700 -0 曰7已岡山巿 j ヒ区今3-] 0-1 0備前ビ J レ] F 

FAX 08已 2-22-777 曰干690 -00] 7松江市西津田4-已 -40 (有）テクピット内 

FAX 0召4目- 3]-27 日1干720 -08] 已福山巿野上町 3- 12-目 

FAX 08巳 7-28-8 曰11干680 -0 曰34鳥取市徳尾 422-2 

FAX 0召 34-33 -己7已曰干74已-000巨周南市花富町3-] ] 森広事務所] F 

FAX 0召 7-8] 3-6] 12 干760 -0080 高松市木太町 862-1 

FAX 088-6 已 9-6 曰76干 770-S023 徳島市勝占町中須92-]大松ジ3 U 力地下1階]曰7号 
FAX 088-802-3321 干780 -00 已]高知市愛ち町3-] 2-1 3晃栄ビ J レ] F 
FAX 089-91]-已目08 干79]-80]3松山市山越已 -12-8 


参九州地区 


☆九州サービスセンター 

FAX 

092 -4] 2-74 日 0 

化九州サービス認定店 

FAX 

093 -94]-83 已 4 

博多サービス認定店 

FAX 

092 -4 巨]-]巨 43 

西九州サービス認定店 

FAX 

09已 2-20- 19白1 

長崎サービス認定店 

FAX 

09已 -849-460 巨 

熊本ヴービス認定店 

FAX 

096 -33]-3323 

大分ヴービス認定店 

FAX 

097-已己]-2049 

宮崎サービス認定店 

FAX 

098巳- 27-3] 36 

鹿お島サービス認定店 

FAX 

099 -20]-3803 


受付月〜金目:30〜1狂00 (± ■曰’ネ兄’興社休業日は除く） 

☆孤点は、±曜も受付9:30〜12:00、13:0日〜18:00 (醉社休業日は除く） 

〒S12-001 日福岡市博を区博多駅南 2-1 -日ヤマエ博多駅南ビル 1F 
于802 -0044 北九州市ル倉化区熊本 1T 目目-4植田ビル 1F 
〒8 ] 2-0006 福岡市博多区上牟田を己-7 
〒 840-0201 佐賀市大和町大字尼寺 2688- 1 
于8巳 2-81 4已長崎市昭和 1T 目] 2-10 ク1」スタル八イツ平野 
〒 S6 1 -2 1 ] 8熊本市花立 4-9-3 ] 

于 870-0921 大分巿获原 3-23-1 已曰商ビ J レ] 0 ] 

干 880-0821 宮崎市浮城お 98- 1 

干 S90-004 日鹿児島市西田 3-8-24 ヴニーサイド 21]F 


♦沖縄県 

沖縄サービス認定店 


TEL 〇白呂 -9S7-] 120 
FAX 098-987-1 121 


受付月〜金目:30〜1狂00 (± ■曰’；兄’醉社休業日は除く） 
〒目 02-0073 那覇巿上間413琉電アパート 1- 日 


平成23年1巧現在 


記載内容は、予普なく変更させていただ < ことがあ0ますので予めご了承くださし、。 
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はノてイオニア（株）の開発した PHASE CONTROL 
技術コンセフトに基づさ、録音から再生までの位相 
特性のマッチングを図った製品に付与される商標で 
す。 


楽しい音楽を時と場巧によっては気になるをので 
す。隣近所への思いやりを十分にいたしましょラ。 
ステレオの音量はあなたのむびけ次第で大さくをル 
さくをなります。 

特に静かな夜間にはルさな音でを通りやすいをので 
す。夜間の音楽鑑賞などには特に気を配りましょラ。 
近所へ音び漏れないよラに窓を閉め、お互いにむを配り、快いを 
ま環境を守りましょう。 
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く各窓口へのお問い合わせの時のごま意 > 

「012日」で始まる！[哥フ U- コールおよびフリーコールは、携帯電話 • PHS などからは、 
ご使用になれません。 

また、【一般電話】は、携帯電話 • PHS などからご利用巧能ですび、通話料びかかります。 


ご相談窓□のご案内 ※番号をよくお確かめの上でおかけいただをまずよラお願いいたしまず 


パイオニァ商品の修理•お取り扱い（取り付け•組み合わせなど）については、お買い求めの販売店様へ 
お問い合わせください。 

商品についてのご相談窓 □ 

♦ 商品のご購入や取0扱い、故障かどラかのご相談窓口およびカタ□グのご請ホについて 

カスタマーサポートセンター（全国共通フリーコール） 

受付時間月曜〜金曜9:30〜18:00、±曜目:30〜12:00、13:00〜17:00〔日曜•祝日•弊社休業日は除く） 
■家庭用オーディオ/ビジュアル商品 0 0120-944-222 一般電話曰44一巳 72 — 8] 02 

■ファックス 日44-已 72-8 103 

■インターネッ ト ホームぺージ http://pioneer.jp/support/ 

※商品についてよくあるお問い合わせ-メールマガジン登録のご案内-お客様登録など 


修理窓□のご案内 ※番号をよくお確かめの上でおかけいただをますよラお願いいたしまず 


修理をご依頼される場合は、取扱説明書の做障かな？と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認 
ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名®ご購入曰③故障症状を具体的に、ご連絡ください。 

修理についてのご相談窓 □ 

♦お買い求めの販売店に修理の依頼び出来ない場含 

修理受付窓 □ 

受付時間月曜〜金曜9:30〜18:00、±曜目:30〜12:00、13:00〜17:00 (日曜•祝日•鮮社休業日は除く） 

国電雲舌 13日] 20-已 -8] 02扫 一般電言舌 044-572-8100 

■ファックス 曰]20-已一8102日 

■イ、ノ々—ネ …ト ホ—/立ぺ—ジ http://pioneer.jp/support/repair/ 

※家庭巧オーディオ/ビジュアル商品はインターネッ h による條理のお申し化みを受付けてお0ます 

沖縄サービス認定店（沖縄県のみ） 

受付時間月曜〜金曜9:30〜18:00 (±曜-日曜-祝曰-製社休業曰は除く） 

■-般電話 098-987-1 120 

■ファックス 09目一987-]121 


部品のご購入についてのご相談窓 □ 


♦部晶（付属品、リモコン、取扱説明書など）のご購入について 


部品受注センター 

受付時間月曜〜金曜9:30- 

-] 8:00、±曜9:30〜12:00、13:00- 

-] 7:00〔日曜•祝日•牌社休業日は除く） 

■電話 

| j 9 日] 20— 已一 8] 〇目已 

一般電言舌 044- 曰 72 -8107 

■ファックス 

日] 20— 已一 8]0 目巨 



平成22年11月現在記載内容は、予告なく変更させていただくことびあ D ますので予めご了をください。 V 日し042 


_ © 2011パイオこア株式会社_禁無断転載 

ノ Y イオニア株式会社 干 21 2-0031 神奈川県 j 11 崎市幸区新ル倉 ] 蚕]号 


この取扱説日月書は環境に配慮して、パルフの使巧量を、200已年度製品より40 %削減しています。 
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